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ROSA POMPONIANA 

( Remensis .) 


R. germinibus subrotundis, pedunculisque subhispidis; lacinus 
caljcinis brevissimis, appendiculatis, lineari-setaceis; flonbus ex 
rubro purpuréis. Thy. in Red. Roses, vol. 2, p. 58 . Idem, 
Proel, p. 80, var. y . 

R. Remensis. Desf. Cat. D. C. Fl. franc. Ed. 3 , 3708. 

R. Burgundiaca. Roess. Roses, tab. 4 - R- Provinciahs Pers. 
Syn. p. 27. 

R. Centifolia Meldensis Du P. Gym. Ros. p. 16, n° 2/\. 

Le petit Saint Francois. Le Pornpon de Reims. Le Rosier de 
Meaux. Le petit Provins violet. Le Rosier de Champagne. Hortül. 

LE ROSIER POMPON, 

(varíete a fleurs pourpres.') 

DESCRI PTION. 

Rosier trés-commun dans les jardins, et cpi’on a long-temps 
confondu avec le Pompon de Bordeaux. M. le professeur De 
Candoi.le en a donné, dans la Flore Francaise, une excellente 
description cpie nous reproduisons ici. 

« Sous-arbrisseau assez toufíu, et dont la hauteur ne dépasse 
ce pas six, huit décim. Ses aiguillons sont peu nombreux, pres¬ 
te que droits; ses pétioles portent a la íois quelques aiguillons, 
<e des poils glanduleux, et des poils non glanduleux; ses feuilles 
et ont cinq folióles ovales, un peu lancéolées, glabres, et d’un 



























































